APPENDIX D. 18.

UNITED MOTORS   (COIMBATORE)   LIMITED, COIMBATORE.
(1)    Bus Co.: 2690 fitted with Dorman Diesel Engine on Bedford  Chassis,

Month.

July

August

September

October

Novembe<r

Total

MontH.

July
August

October
November

Total

Miles, run.
	Diesel Oil Gl.
	Diesel       L. Oil oil cost.       Gls.
			Lubricating oil cost.
		Total   cost,
			Expenses per mile.
	

	
	its.    A.
	p,
	
	BS.   A.
	p.
	BS.
	A.
	p.
	BS,
	A.   P.

3,472
	139
	78    3
	0
	2
	5 12
	0
	83
	15
	0
	0
	0    5

3,323
	124
	69 12
	0
	31
	11    4
	0
	81
	0
	0
	0
	0    5

3,600
	136
	76    8
	0
	1
	3    0
	0
	79
	8
	0
	0
	a  4

3,700
	138
	77 10
	0
	1
	3    0
	0
	80
	10
	0
	0
	0    4

3,300
	114
	64    2
	0
	i
	0 12
	0
	64
	14
	0
	0
	0    4

17,395
	651
	366    3
	0
	8
	23 12
	0
	389
	15
	0
	0
	0    4

(2)    Bus
	Co. : 2695
	fitted with
		(Perkins) Diesel Engine
				on Bedford Chassis.
			
Miles run.
	Diesel Oil Gl.
	Diesel Oil cost.
		L. Oil Gls.
	Lubricating oil cost.
		Total   cost.
			Expenses per mile.
	

	
	BS.     A.
	p.
	
	KS.   A.
	p.
	BS.
	A.
	p.
	BS.
	A.  P.

3,300
	148
	83    4
	0
	Si
	9    4
	0
	92
	8
	0
	0
	0    5

2,269
	80
	45    0
	0
	i
	0 12
	0
	45
	12
	0
	0
	0    4


	September.
		Stopped for
		licences
	etc.
	
	
	
	
	

946
	45
	25    5
	0
	2i
	7    8
	0
	32
	13
	0
	0
	0    7


	
	
	
	
	
	
	
	on
	other
	tests
	m

2,848
	122
	68 10
	0
	4
	0 12
	0
	69
	6
	0
	0
	0    4

9,363
	395
	222    3
	0
	6i
	18    4
	0
	240
	7
	0
	0
	0    4

